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Avec ses 200 lits, I'Hopital psychiatrique cantonal de Marsens 

est responsable de la prise en charge psychiatrique de la popu- 
lation du canton de Fribourg. La ville de Fribourg est une cite 
universitaire, se trouvant a la frontiere linguistique, environ a 
mi-chemin entre Berne et Lausanne. 


Pour notre secteur adulte, nous mettons au concours: 


2 POSTES DE MEDECINS ASSISTANTS 

pour avril 2008 , ou de suite 

> Nous ciblons une perspective systemique-ecologique dans la prise en 
charge de nos patients et dans notre collaboration pluridisciplinaire. Ce 
concept est largement soutenu par des formations post-graduees internes et 
externes. Les supervisions externes proposees sont d'orientation systemique, 
cognitivo-comportementale ou analytique. 

> Un systeme de rotation interne permet d'assimiler des connaissances 
generates et approfondies de la psychiatrie (unites specialises pour le trai- 
tement des depressions, des psychoses debutantes, des dependances ainsi 
qu'une unite d'intervention de crises). L'Hopital est reconnu comme institution 
de formation de la categorie A1 (4 ans pour la formation FMH de psychiatre). 

La Drsse G. Giacometti Bickel, Medecin Directrice tel. +41 26305 76 00, 
Email: giacomettig@fr.ch se tient volontiers a votre disposition pour d'e- 
ventuels renseignements complementaires. 


Nous nous rejouissons de votre offre et vous prions d'adresser 
votre candidature avec les documents habituels a : 

Hopital psychiatrique cantonal. Service des Ressources Humaines, CH-1633 
Marsens ou par Email : fehlmannm@fr.ch 


6676 



LA MAISON DE SANTE BETHEL 
Proche banlieue de Strasbourg (Bas-Rhin) 
233 lits de geriatrie 

EH PAD USLD Unite ALZHEIMER 

RECHERCHE 


UN MEDECIN GERIATRE 

Une experience de la certification 
serait appreciee 

Adresser lettre de candidature et CV a : 

Direction de I'Etablissement 
AMRESO-BETHEL 
18, rue de la Victoire 
67205 OBERHAUSBERGEN 

6671 


SOS MEDECINS YVELINES 

recrute 

MEDECINS URGENTISTES 

En vue dissociation ou de remplacements 

Secteur attractif, forte potentiality 

Tel. : Dr Gerard BAUER - 06 08 05 76 93 
Adresser candidature au siege social : 

SOS Medecins Yvelines 

30, avenue de rAmiral-Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi 
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Le Centre Hospitalier BELFORT-MONTBELIARD, 

Site de Belfort 

RECRUTE 

UN PRATICIEN HOSPITALIER 

TEMPS PLEIN 

En medecine polyvalente geriatrique 
pour renforcer son equipe de cinq Praticiens Hospitaliers 

Poste a pourvoir immediatement 

Activites : 

Soins de suite polyvalents, 

Filiere Alzheimer: unite d'hospitalisation et hopital de jour devaluation et readaptation, 
fl#* Reeducation geriatrique et plateau technique. 

Contacts : 

Secretariat Soins de suite et readaptation fonctionnelle 
14, rue de Mulhouse, B.P 499, 90016 BELFORT Cedex 

03 84 98 52 83 

Docteur Claude : 03 84 98 52 80 

mclaude@chbm.fr 668i 


CENTRE 
HOSPTIWJER 
ARIEGE 
CO USER ANS 

LE CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS 

09201 SAINT-GIRONS Cedex 

(Au pied des Pyrenees ariegeoises, a 1 H de Toulouse et a proximite des stations de ski) 

RECHERCHE 

1 MEDECIN GERIATRE 

TEMPS PLEIN 

Pour completer son equipe de 3 praticiens geriatres et developper les activites du pole gerontologique 
(Court et moyen sejour geriatrique, unite mobile devaluation geriatrique) 




Renseignements : 

M. le Docteur DEL MAZO, 

chef de pole 

Tel. : 05 61 96 21 00 


Envoi des candidatures et CV, s'adresser a 

M me Laurence CAILLE - DRH - 

Centre Hospitalier Ariege Couserans 
BP 111 09200 Saint-Girons - Tel : 05 61 96 21 94 

l.caille@ch-ariege-couserans.fr 
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s 

SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES 

DU NORD-OUEST VENDEEN 

M 

Siege a CHALLANS, 45 min de Nantes 

Competence geographique de Noirmoutier a Bretignolles 

1 

recrute 

pour renforcer son equipe de 11 medecins du travail 

N 

MEDECINS DU TRAVAIL 

temps plein ou temps partiel, CDI 

O 

V 

Adresser lettre de candidature et CV a : 

Madame la Directrice, SMINOV, 

28, bd Jean-Yole, 

85300 Challans 


Tel. : 02 51 68 16 54 dpjaud@sminov.org 

6613 
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Re publique franchise 


MlNISTERE DE LA JUSTICE 



Urgent 


DIEPPE 


SERVICE INTER-ENTREPRISES 
DE SANTE AU TRAVAIL 


recrute 


RECRUTE 

MEDECINS DE PREVENTION 

Temps plein - Temps partiel 

Grille CISME 

Rhone, Seine-et-Marne (secteur Melun), Deux-Sevres, Vienne, 
Territoire-de-Belfort, Haute-Saone, Oise, Eure, Lozere. 

Envoyer C V a : 

Isabelle AMARI 

Chargee de la medecine de prevention 
Antenne de I'Action Sociale Justice, 2, Impasse de Boudeville, 31100 TOULOUSE 

TEL. : 05 62 20 61 36 


MEDECINS 

Titulaires du CES ou DES sou ha it e, 
capacitaires ou regularises 

Temps plein ou temps partiel, CDI 

Adresser C V + lettre de motivation a : 

A.M.S.D. 

Rue Louis-de-Bures 
76200 DIEPPE 

6689 


Service Inter-entreprises de Sante au travail d'ORANGE, 
BOLLENE, VALREAS et limitrophes (AIST 84) 

recherche 

MEDECIN DU TRAVAIL 

CDI, temps complet 
Titulaire CES ou DES ou qualifie 

Reprise anciennete 
Poste a pourvoir sur ORANGE 
Service bien equipe - IPRP 
Large autonomie 

Contact : 

Madame BARETTA 
BP 172, rue de Bretagne 
84105 Orange Cedex 

Tel. : 04 90 34 07 85 - Fax : 04 90 51 63 02 

6654 


* l 


SMI EVE 

m i Mi i i v< nu i i.i . ah - Vi r a nr 


SMIEVE - 38200 VIENNE (20 km sud de Lyon acces direct autoroute) 

Service Medical Inter-entreprises de Vienne 
et des environs 

recherche 


1 MEDECIN DU TRAVAIL 

Temps plein ou temps partiel 

de preference titulaire du CES ou DES en medecine du travail 
ou formation possible 

(13‘ mois, accord 35 heures, 21 jours de RTT) 


Envoyer CM et lettre de candidature a : 

Monsieur Claude FRIEDEL 

36, avenue du General-Lederc - 38200 Vienne 

Tel.: 0474783400 - Fax: 047431 9051 

Tel.: 0683872520 

Mail: direction@smieve.com 

6644 



AVIS DE RECRUTEMENT 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Bas-Rhin recrute, dans le cadre de I'extension 
de son service de Medecine Professionnelle et Preventive 


UN MEDECIN TERRITORIAL H/F 


Missions : 

• Vous assurez essentiellement une mission de prevention de toute alteration 

de la sante des agents des collectivites territoriales du fait de leur travail (examen 
medical annuel, examens medicaux specialises, vaccination de certains agents...). 

• En collaboration avec le service hygiene et securite, vous contribuez a ameliorer 
les conditions de vie et de travail dans les locaux professionnels (mise en oeuvre des 
regies d'hygiene, information sanitaire, assistance au Comite Technique Paritaire. . .) 


Profit requis : 

• Titulaire du certificat d'etudes speciales de medecine du travail ou d'un diplome 
equivalent reconnu. 

• Experience similaire souhaitee. 

• Permis B indispensable : le poste necessite des deplacements journaliers. 

• Connaissances en informatique souhaitees. 

Remuneration a negocier + vehicule de service 

Recrutement envisage : 

Poste a pourvoir immediatement. 

Personne a contacter pour tout renseignement complementaire : 

M me le Directeur du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin 

Pour faire acte de candidature : 

Adresser une lettre de candidature motivee, accompagnee d'un C.V. detaille a : 
Monsieur le President du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin 
12, avenue Robert-Schuman - B.P. 51024 - 67381 LINGOLSHEIM Cedex 
ou par courrier electronique a : recrutement@cdg67.fr 

6677 



METRAZIF 

service de sante au travail de SEYSSINET PARISET 
(departement 38, Grenoble) 
r recherche 

UN MEDECIN DU TRAVAIL 

Temps complet 

(possibilite de formation) 


Envoyer candidature a : 

METRAZIF - 17, rue Jean Jaures, 38170 Seyssinet Pariset 

Tel : 04 76 48 90 00 / mobile : 06 83 87 25 20 
Fax : 04 76 84 09 26 - E-mail : metrazif.compta@libertysurf.fr 
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SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DE L'ANJOU (SMI A) 
Siege : 25 rue Linne a ANGERS - Ville universitaire dynamique 


RECHERCHE 

UN MEDECIN DU TRAVAIL 


CDI temps complet ou partiel 
Titulaire CES, DES, ou attestation de regularisation. 


Service comprenant 53 medecins du travail 
Avec une importante equipe pluridisciplinaire 
Travail avec secretaire medicate 
Competence pour les Arrondissements d'ANGERS et de SEGRE 

Poste a pourvoir immediatement 


Contacts : 

M. Bruno WACQUEZ, Directeur General - Tel. : 02 41 47 65 66 
ou Dr LAURENDEAU, Medecin Coordonnateur - Tel. : 02 41 79 86 02 

smia@sante-travail.net 

6686 



URGENT 

LE COMITE INTERENTREPRISES 
POUR LA SANTE AU TRAVAIL 
DU LOT-ET-GARONNE 

Au coeur de /'Aquitaine, entre Bordeaux et Toulouse 

RECRUTE 

MEDECINS DU TRAVAIL 

TEMPS PLEIN 

Pour renforcer son equipe medicale 
Collaboration avec I'equipe pluridisciplinaire : 

- Egonome - Psychologue du tarvail 

- Metrologue - lngenieurs HSE 

- Formatrices SST et PRAP 

Remuneration attractive - Avantages sociaux 

Envoyer votre candidature (lettre de motivation, CV + photo) a 
CIST 47 - Monsieur Patrice FEREZIN 
12 A, RUE DIDEROT - BP 70321 - 47008 AGEN CEDEX 

cist47@cist47.fr 


6668 
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f amU le- 

retrace 

services 


LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
C(EUR DE LOIRE 

recrute en CDI 


DEUX MEDECINS DU TRAVAIL 


Lieu de travail: sur I'ensemble de la circonscription de la MSA Coeur de Loire, 
avec 

• pour Tun, une activite basee principalement sur le departement du Loiret, 

• pour I'autre, une activite partagee sur chaque departement. 

Activites: assurer la protection de la sante des salaries agricoles 
et non agricoles 

• sur I'ensemble de la circonscription de la MSA Coeur de Loire 
avec une activite partagee, 

• sur chaque departement. 

Adresser lettre de motivation, CV et photo : 

Service Gestion des Ressources Humaines 
11, avenue des Droits-de-l'Homme - 45924 Orleans Cedex 9 

6663 


LE CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL 

DE GUADELOUPE 

recrute 


1 MEDECIN DU TRAVAIL 

POUR LlLE DE SAINT-MARTIN 

titulaire du CES ou DES 
ou attestation de regularisation, 

CDI temps complet 

Autonomie d'action et conditions de travail attractives 


Candidature a envoyer a : CIST 
ZAC de Moudong sud, 97122 Baie-Mahault 

Renseignements au 05 90 52 08 08 

e-mail : c.wachter@cist-gpe.com 

6672 


Le centre de Sante au Travail de Tournon-sur-Rhone 

en Ardeche 

recherche de toute urgence 


UN MEDECIN DU TRAVAIL 

a temps complet 

Vous integrerez une petite equipe medicale + 1 IPRP dynamique. 

Tournon est une charmante commune situee a proximite 
de la gare TGV de Valence et des autoroutes A7 et A49 
(1 heure de la Mediterranee et des Alpes). 

Contact: M me LEGER 
Sante au Travail Tournon 
07300 TOURNON 04 75 08 05 03 
mleger.st.tournon@orange.fr 

6667 



CHRU 

HOPITAUX DE TOURS 

RECRUTE 



MEDECIN DU TRAVAIL 


Titulaire du CES ou du DES 

Temps Plein ou Temps Partiel 
ou equivalent 

Les candidatures et les curriculum vitae sont a adresser a : 


Madame GUERRAZ - Directeur Adjoint 
Directeur du Personnel et des Affaires Sociales 
C.H.R.U.de TOURS 
2, boulevard Tonnelle 
37044 TOURS Cedex 9 
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